CAMHS Waiting List 

Reporting Period July 2019 

Total no. to be seen or waiting to be 
seen by CAMHS 

< 3 months 

>3-< 6 months 

>6-<9 

months 

>9- <12 
months 

>12- <15 
months 

>15- <18 
months 

>18 months 

Jul 


Total waiting 

SPLY 

No. 

% 

No. 

% 

No. 

% 

No. 

% 

No. 

% 

No. 

% 

No. 

% 


National 

Total 

2,224 


2,621 

915 

41.1% 

649 

29.2% 

308 

13.8% 

143 

6.4% 

84 

3.8% 

44 

2.0% 

81 

3.6% 

2,224 

CHO 1 

275 

12.4% 

204 

124 

45.1% 

85 

30.9% 

24 

8.7% 

20 

7.3% 

22 

8.0% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

275 

CH0 2 

22 

1.0% 

18 

18 

81.8% 

4 

18.2% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

22 

CHO 3 

140 

6.3% 

294 

64 

45.7% 

38 

27.1% 

13 

9.3% 

14 

10.0% 

9 

6.4% 

2 

1.4% 

0 

0.0% 

140 

CHO 4 

609 

27.4% 

705 

163 

26.8% 

121 

19.9% 

101 

16.6% 

62 

10.2% 

40 

6.6% 

41 

6.7% 

81 

13.3% 

609 

CHO 5 

130 

5.8% 

163 

71 

54.6% 

45 

34.6% 

10 

7.7% 

3 

2.3% 

0 

0.0% 

1 

0.8% 

0 

0.0% 

130 

CHO 6 

350 

15.7% 

454 

127 

36.3% 

137 

39.1% 

64 

18.3% 

17 

4.9% 

5 

1.4% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

350 

CHO 7 

144 

6.5% 

246 

83 

57.6% 

41 

28.5% 

9 

6.3% 

9 

6.3% 

2 

1.4% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

144 

CHO 8 

351 

15.8% 

371 

194 

55.3% 

98 

27.9% 

51 

14.5% 

5 

1.4% 

3 

0.9% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

351 

CHO 9 

203 

9.1% 

166 

71 

35.0% 

80 

39.4% 

36 

17.7% 

13 

6.4% 

3 

1.5% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

203 


